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Digital Hybrid İnverter 
CEL INVERTER © 


Alarko Carrier Ürün Yönetimi 


DC inverter sistemi DC kompresör, DC fan motoru, 
sensörler, darbeli modülasyon vanası (pulse modulation 
valve) ve tüm sistemin kalbi sayılan, kontrol sistemini de 
içeren Inverter modülünden oluşur. Bu donanımlar dış 


ünitede toplanmıştır. 












DC Hybrid Inverter 


Darbeli 


DC Twin Modülasyon 
Rotary Vanası (Pulse 
Kompresör 220-240V/1faz/50Hz Modulate valve) 
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CL INVERTER © 


Toshiba tarafından keşfedilen ve ilk kez uygulanan bu teknolojinin esası 
kompresörün hızının istenilen güce göre değiştirilmesidir. 

Klima çalışmaya başladıktan sonra konfor ayar sıcaklığı sağlanıncaya 
kadar kompresör sürekli sabit hızda ve yüksek basınçta çalışır. Konfor 
sıcaklığı sağlanınca kompresör kapasitesi gerekli yükü tam sağlayacak 
şekilde elektronik olarak ayarlanır. 


GELENEKSEL KLİMA INVERTER TEKNOLOJİSİ 
ORTAM SICAKLIĞI ORTAM SICAKLIĞI 
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Ortamisıcakliğında geniş 


KOMPRESÖR 
ON (sürekli çalışıyor / hızı değişiyor) 
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Inverter sistemi PAM (darbeli genlik 
modülasyonu) ve PWM (darbeli genişlik 
modülasyonu) modülleri ile çalıştırılır. 
Yüksek gücün gerektiğinde PAM, konfor 
şartları sağlandığında PWM modülleri 
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SOĞUTMA 









Oda sıcaklığı 





Sıcaklık 


YÜKSEK 





Güç 


Yüksek Verimli 
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Düzgün 
skaklık 


Digital Hybrid Inverter Teknolojisi ile; 


- İstenilen oda sıcaklığının hassas kontrolü ve gerekli ayarlamaların 
hızla yapılarak sürekli ve benzersiz konfor koşulları, 


- Hassas dijital güç kontrolü, verimli ve ayarlanabilir DC kompresör ile 
yüksek enerji tasarrufu sağlanır. 
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Düzgün 
skaklık / 


Digital Hybrid Inverter Teknolojisi ile; 


- Geleneksel sistemlerde uygulanan kompresörün ON/OFF çalışma 


durumu ortadan kaldırıldığı için tam güvenirlik ve sessiz çalışma 
sağlanır. 
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Çalışma Aralığı 
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ISITMA 


€ MAKS. ısı 
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Tüm Gereksinimler İçin En 
Geniş Ürün Çeşitliliği 


TOSHIBA inverter alanında en 
geniş ürün çeşitliliği ve seçim 
olanaklarını sunuyor. 


İnverterli klimayı tercih etmek 
isteyenler için isteklerine ve 
bütçelerine uygun bir seçenek 
TOSHIBA inverterli klimaları 
arasında mutlaka bulunur. 


Büyük kapasiteli klimalarda bile 
istenilen konfor sıcaklığına fazla 
enerii harcamadan kısa sürede 
erişilir. 
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Air-conditioner 






Energy 


CE INVERTER © 
Manufacturer TOSHIBA 
Outside unit RAS-10UAH-ES2 


“A” Sınıfı Klimalar ve one 7 
Yüksek Enerii Tasarrufu iə Yİ 


TOSHIBA inverterli klimaları, 
kullanıcının tüm gereksinimlerini 
karşılayacak özelliklere ve 

“A” sınıfı etiketine sahiptir. 
Standartlara göre “A” sınıfı 
klimaların Enerii Verimliliği Oranı 
(EER) 3,21 ve daha üzerinde 
olmalıdır. 

DC inverterin güçlü, verimli 
teknolojisi enerji tasarruflu 
çalışma ile öne çıkar, yıllık güç 
tüketimini %50 azaltır. Ban. 


Eneril tüketimi 










Annual energy consumption 
kVVh in cooling mode 
(Ae pens 


On how the anetance is used 
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